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a. ‘ Extra-corneal spine present; carpus of second perelopod five-segmented. 
b.  Dactyli of last threc pairs of limbs simple..........,,,... TS A, japonicus, 
i f T a e À. oshinut. 
A ss enr ra À. lemelltfer. 
bb. Dactyli of last three pairs of legs biunguiculate ...oceccssirereeree A. parvus. 
aa. ÆExtra-corncal spine absent; carpopodite of second pereiopads four-juinted; dactyh 
of last three pairs of perciopods biunguiculate...............,... anne À. komuutounsis. 
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Sur une nouvelle espèce de trématode du genre Coitocoecum” 
(Note préliminaire) 
TOJI OGATA 
Laboratoire de Zoologie, Université des Scieires 


et des Lettres de Tokyo 


Coitocoecum palaoensis n. sp. 


Cette espèce a été recueillie dans l'intestin grêle du Toxotes jarulator 
( Parras) que j'ai capturé sur la côte de File de Palaos pendant mon court 
séjour à la Station biologique tropicale de Palaos, l'été dernier (Août 1941). 

Sur quinze spécimens de ce poisson que j'ai examinés, deux individus 
seulement étaient parasités de ce trématode. La première fois, je n'ai 
retiré qu'un seul échantillon, mais la seconde fois jen ai recueilli une 
douzaine. | 

L'animal est de petite taille Le corps est allongé et aplati, avant à 
peu près la même largeur par toute sa longueur. Les extrémités antérieure 
et postérieure sont arrondies. Le tégument est dépourvu d’épines. La 


1) Cette étnde a été exécutés grâce à l’aide financière de la Sueiété japonaise pour la 
Promotion des Recherches scientifiques, que je remercie vivement. . | 

Une description plus détaillét paraîtra sous peu dans la revue le Palau Tropical 
Biologicai Station Studies. 


NII-Electronic Library Service 


The Zoological Society of Japan 


si . Sur une nouvelle espèce de trématode du genre (eiveoerum 


dimension d'un individu qui, à mon avis, peut être considéré comme type 
(Fig. 1), mesure 2mm. 23 de long ŝur Omm. 77 de large. 

La ventouse orale est sub-ter- 
mmale et sub-sphérigue. Elle 
mesure Omm. 19 de long sur 
Omm. 22 de large. Il ny a pas 
de prépharynx et le pharynx fait 
suite directement à la ventouse 
orale. H est assez gros et mesure 
Omn. 11 de long sur Omm. 14 
de large. 

L'oesophage est court et mesure 
Onun. 10 de long. La bifurcation 
intestinale se trouve placée À mi- 
chemin entre les deux ventouxe. 
Les branelkes intestinales descend- 
ent dans la région postérieure para- 
Hèlement aux marges du corps et 
en arrière, elles se mettent en 
relation l’une avec l’autre. 

Lu ventouse ventrale se trouve 
à la jonction du premier et du 
second tiers de Ja longueur du 
corps. Elle est circulaire, mais cn 
général cHe élargit un peu dans 
sa partie transversale. EHe mesure 
Qmm. 30 de longueur sur Ümm. 
o4 de largeur. 

Les deux testicules se rencon- 
irent dans le troïsième quart rle 
la longueur du corps, et dans 
Pntérieur du tube digestif. Hs sont 
disposés directement Fun derrière 
l'autre et sont presque d'égale 
SYOSSET, 


Le testicule antérieur est quel- 


que peu ovoide, mais il est entaillé 
5 Fis. l. ('osforueesun puiliorsaixis Hi Sp N pes | : 

$ : | régulièrement. [l mesure Onun. 
Yn par Ja fave ventrale. = 


24 de long sur Omm. 56 de large. 
Le testicule postérieur est de même apparence que Pantérieur, mais il est um 
peu plas voluminens et mesure Omm. 27 de long sur @mm. 37 de large. 
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La poche : a cirre est- rudimentaire, à paroi membräneuse, eb, mesure ` 
0 mm. 05 sur 0 mm. 03. Ele comprend la vesicula, seminalis interna très 
à petite, la- pars prostatica. et Je: ductus ejaculatorius, mais n’a pas dé cirre qui 
pousse en avant. La “vesicula seminalis externa est bien développée ; elle 
‘|. forme un sac énorme, mesurant Omm. 32 long sur 0 mm. 14 large. La base - 
‘de celuici occupe Paire’ comprise. entre la bifurcation intestinale et l’acé- l 
tabulum, mais sincliné un peu à gauche de l'axe. longitudinal du corps. r 
Le pore génital s'ouvre sur la face ventrale, dans la moitié .gauche du 
corps, à la. même hauteur. que la bifurcation intestinale. HE, à > 
L'ovaire est situé sur le. plan équatorial, un peu.à droite de la ligne 
` médiane, ayant quelque. peu une forme de fèv e., T1 mésure 0 mm. 11 de Tong 
‘sur 0mm: 18 de large. ; 
nn oviducte prend naissance au bord antérieur. de V'ovaire, il va d’abord 
e peu vers l’antéro- dextral où il .donne issue au canal de T aurer, puis: il se 
dirige vérs Vintéro-sinistral . pour recevoir de ‘conduit du réservoir. vitellin. | 
Il continue d'avancer pour. former l’ootype, qui fait suite à l'utérus. p 
L'utérus ‘remonte vers ‘la partie antérieure, en passant ‘par la: partie 
gauche de l’acétabulum, ‘après ‘avoir. décrit quelques , sinuosités dans. le 
l champ ‘post-acétabulaire; il forme le  métraterme ‘distinct, qui s'ouvre au ~’ 
voisinage de louverture mâle dans ‘un sinus: peu profond, ; 
sa ewy a pas de ré: 2 Eo E oai a 
`. ceptacle séminal. La partie j AN 
terminale de Putérus: qui : 
est remplie de. spérmar 
tozoaires, fait fonction de 
| réceptacle . séminal. 
7 Le canal de Laurer est ARG 
“très Jong. -Il së- dirige 
d’abord un peu vers lá- 
. région  postéro-sinistrale, 
puis il remonte - vers. la 
x région antéro- dextrale aui 
| même nivéau ‘qué l'ootype, í 
ai soù. il ‘redescend encore 
= une „fois légèrement et se. 
| déverse sur la face dorsale 


Ÿ 


à: la “même hauteur que | Fig: 2 Schéma destiné pour montrer la por-- 
D J] ‘embranéhem ent. du c an al se dia a de Tappareil génital: femelle “du 
> Py ; | Coitocoeeum PAU 


"le" Baurer. et de l'utérus. i D NO 
Les glandes  vitellogènes sont disposées de chaque côté du éorps, en 


A 
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dehors du canal intestinal. Elles ne dépassent pas le niveau du bord 
antérieur de l’acétabulum, mais elles envahissent toute l'aire post-testiculaire. 
Les glandes se composent de nombreuses follicules de formes irrégulières 
mesurant de 474 à 904 de long sur de 414 à 684 de large. 

Les vitelloductes disposés de chaque côté se réunissent respectivement 
en un conduit commun, qui se déverse dans le réservoir vitellin lequel 
est disposé dans la partie antéro-dextrale de Vovaire. 

La vessie excrétrice comprend un trone unique, qui s'allonge antéri- 
eurement à la hauteur de la marge postérieure de l'ovaire. 

Les oeufs utérins sont ovales. Ils sont proportionnellement gros, mais 
peu nombreux. Ils mesurent de 85 à 884 de long sur 47/4 à 54r de large. 


Cette espèce ressemble beaucoup au Cotfocoecum i gyinnophallun OC 
1915, mais s’en distingue par les caractères suivants : 

1°. Chez le C. gymnophallum, le prépharynx est distinct : il est même 
plus long que l’oesaphage. 

2. Chez ce dernier, les glandes vitellogènes se terminent antérieure- 
ment au même niveau que la marge postérieure de Pacétabulum, tandis 
que chez l'espèce de Palaos, elles s'étendent à la’ même hauteur que Ja 
marge antérieure de l'acétabulunr. 

3. Les oeufs _de notre espèce sont nettement plus gros que ceux de 
l'espèce de Nicoll. 


Abréviations 


À. acétabultun. GU. glande coquillière. I. intestin. J. canal de Laurer. M. métraterme 
O. ootype. OD. oviducte. OE. ocsophage OV. ovaire. PC. poche de cirre. PG. pore 
génital. PEX. pore excréteur. PH. pharynx. RSU. réceptacle séminal utérin. RV. réser- 
voir vitellin. T., testicule. U. utérus. V. vitellogène. VD. vitellodacte. VEX. vessie 
excrétrice. VO. ventouse orale. VSE. vésicule séniinale externe. 
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